


ASTM uPVC SOLVENT WELD 
PLUMBING SYSTEM SCH-40 






























ASTM uPVC SOLVENT WELD PLUMBING SYSTEM SCH-40 



SIZE 

(MM) 

SIZE 

(IN.) 

PART NO. 

STD.PKG. 

(Nos.) 

PRICE 


-► uPVC PIPES 


3 Mtr. 
Lengths 

(Rate 
per mtr.) 

SCH-40 



(Rate per mtr.) 

15 

72 

PM40-12 

50 

44.00 

20 

74 

PM40-34 

30 

61.00 

25 

1 

PM40-1 

20 

86.00 

32 

174 

PM40-114 

15 

122.00 

40 

172 

PM40-112 

10 

139.00 

50 

2 

PM40-2 

8 

186.00 

65 

27 2 

PM40-212 

5 

300.00 

80 

3 

PM40-3 

3 

393.00 

100 

4 

PM40-4 

2 

555.00 

150 

6 

PM40-6 

1 

1002.00 

200 

8 

PM40-8 

1 

1733.00 

250 

10 

PM40-10 

1 

3878.00 


300 


12 


PM40-120 


1 5278.00 


uPVC FITTINGS 


TEE (SOC) 


(Rate per pcs.) 


15 


7 


M 401-005 550 


10.30 


20 

3 / 4 

M 401-007 

300 

14.50 

25 

1 

M 401-010 

150 

25.00 

32 

174 

M 401-012 

100 

37.00 

40 

172 

M 401-015 

70 

49.00 

50 

2 

M 401-020 

40 

79.00 

65 

27 2 

M401-025 

27 

160.00 

80 

3 

M 401 -030 

18 

229.00 

100 

4 

M 401 -040 

10 

414.00 

150 

6 

M 401 -060 

2 

1115.00 

REDUCER TEE (SOC) 



(Rate per pcs.) 

20x15 

3 / 4 x7 2 

M 401 -101 

300 

15.00 

25x15 

1x7 2 

M 401-130 

200 

25.00 

25x20 

1x7 

M 401 -131 

150 

25.00 

32x15 

17x72 

M 401 -166 

100 

36.00 

32x20 

17 4 x 3 / 4 

M 401-167 

100 

38.00 

32x25 

17x1 

M 401-168 

100 

42.00 

40x15 

172x72 

M 401-209 

80 

49.00 

40x20 

172x7 

M 401-210 

40 

51.00 

40x25 

17 2 x1 

M 401-211 

70 

54.00 

40x32 

172X17 

M 401-212 

70 

58.00 

50x15 

2x7 2 

M 401-247 

35 

78.00 

50x20 

2x7 

M 401-248 

35 

79.00 

50x25 

2x1 

M 401 -249 

35 

90.00 

50x32 

2x17 

M 401-250 

50 

84.00 

50x40 

2x17 2 

M 401-251 

50 

87.00 

TEE (THD. 

> 



(Rate per pcs.) 

15 

72 

M 402-005 

250 

10.10 

20 

7 

M 402-007 

125 

13.70 

25 

1 

M 402-010 

75 

22.00 

32 

17 

M402-012 

40 

28.00 

40 

172 

M402-015 

30 

44.00 

50 

2 

M 402-020 

20 

67.00 

BRASS TEE 



(Rate per pcs. 

15x15 

7x7 

M801-005B 

100 

87.00 

20x15 

7x7 

M 801 -101B 

50 

96.00 

20x20 

7x7 

M801-007B 

50 

109.00 

25x15 

1x7 

M801-130B 

25 

106.00 

25x20 

1x7 

M 801 -131B 

25 

179.00 

32x15 

17x7 

M801-166B 

20 

237.00 

ELBOW 90° (SOC) 



(Rate per pcs.) 

15 

7 

M 406-005 

800 

7.80 

20 

7 

M 406-007 

400 

11.70 

25 

1 

M 406-010 

250 

19.00 

32 

17 

M 406-012 

150 

28.50 

40 

17 

M 406-015 

100 

38.00 

50 

2 

M 406-020 

60 

57.00 

65 

27 

M 406-025 

35 

125.00 

80 

3 

M 406-030 

25 

186.00 

100 

4 

M 406-040 

12 

311.00 

150 

6 

M 406-060 

3 

820.00 


STRONG NAH/N, 
ASTRAL STRONG!! 


TM 


SCH-40 AS PER 
ASTM D-1785 



SCH-40 AS PER 
ASTM D-2466 











uPVC FITTINGS 


BRASS ELBOW 90° 


(Rate per pcs.) 


15x15 


72X72 


M 806-005 B 100 


76.00 


20x20 

7x7 

M 806-007 B 

75 

106.00 

20x15 

7x7 

M 806-101 B 

100 

98.00 

25x15 

1x7 

M 806-130 B 

50 

120.00 

25x20 

1x7 

M 806-131 B 

50 

135.00* 


ELBOW 90° (THREAD) 


(Rate per pcs.) 

15 

7 

M 407-005 

300 

8.50 

20 

7 

M 407-007 

200 

11.50 

25 

1 

M 407-010 

100 

20.50 

32 

17 

M 407-012 

50 

28.00 

40 

17 

M 407-015 

40 

35.00 

50 

2 

M 407-020 

25 

54.00 

ELBOW 45° (SOC) 



(Rate per pcs.) 

15 

7 

M 417-005 

500 

7.00 

20 

7 

M 417-007 

250 

10.50 

25 

1 

M 417-010 

300 

15.50 

32 

17 

M 417-012 

80 

24.00 

40 

17 

M 417-015 

60 

31.00 

50 

2 

M 417-020 

30 

50.00 

CROSS (SOC) 



(Rate per pcs.) 

15 

7 

M 420-005 

200 

13.00 

20 

7 

M 420-007 

100 

18.50 


COUPLER (SOC) 


(Rate per pcs.) 


15 

7 

M 429-005 

1200 

5.20 

20 

7 

M 429-007 

300 

8.00 

25 

1 

M 429-010 

300 

12.00 

32 

17 

M 429-012 

200 

18.00 

40 

17 

M 429-015 

150 

24.00 

50 

2 

M 429-020 

100 

35.00 

65 

27 

M 429-025 

50 

73.00 

80 

3 

M 429-030 

35 

103.00 

100 

4 

M 429-040 

24 

167.00 

150 

6 

M 429-060 

2 

447.00 

REDUCER COUPLING (SOC) 


(Rate per pcs.) 

20x15 

7x7 

M429-101 

300 

7.30 

25x15 

1x7 

M 429-130 

500 

13.00 

25x20 

1x7 

M 429-131 

200 

11.00 

32x25 

17x1 

M 429-168 

150 

17.00 

40x25 

17x1 

M 429-211 

150 

26.00 

40x32 

17x17 

M 429-212 

150 

22.00 

50x32 

2x17 

M 429-250 

40 

40.00 

50x40 

2x17 

M 429-251 

50 

39.00 

FAPT (PVC THREAD) 


(Rate per pcs.) 

15 

7 

M 335-005 

1200 

5.20 

20 

7 

M 335-007 

350 

8.00 

25 

1 

M 335-010 

350 

12.30 

32 

17 

M 335-012 

100 

18.00 

40 

17 

M 335-015 

100 

22.50 

50 

2 

M 335-020 

50 

34.00 

20x15 

7x7 

M 335-101 

600 

9.50 

SCH-80 

65 

27 

M 835-025 

30 

70.00 

80 

3 

M 835-030 

20 

96.00 

100 

4 

M 835-040 

12 

158.00 

FABT (BRASS THREAD) 


(Rate per pcs.) 

15 

7 

M 835-005B 

100 

80.00 

20 

7 

M 835-007B 

100 

102.00 

25 

1 

M 835-010B 

50 

149.00 

32 

17 

M 835-012B 

40 

220.00 

40 

17 

M 835-015B 

30 

296.00 

50 

2 

M 835-020B 

15 

376.00 

20x15 

7x7 

M 835-101B 

100 

80.00 

25x15 

1x7 

M 829-130B 

100 

98.00 

25x20 

1x7 

M 829-131B 

100 

125.0GG 


SCH-40 AS PER 
ASTM D-2466 













ASTRAL 

upAcw INNOVATION flows 



































































































































































ASTM uPVC SOLVENT WELD PLUMBING SYSTEM SCH-40 



uPVC FITTINGS 


MAPT (PVC THREAD) 


SCH-40 AS PER 
ASTM D-2466 


(Rate per pcs.) 


15 


y 2 


M 336-005 1500 


4.10 


20 

3 / 4 

M 336-007 

400 

6.20 

25 

1 

M 336-010 

500 

10.00 

32 

VA 

M 336-012 

300 

14.50 

40 

1!4 

M 336-015 

200 

19.50 

50 

2 

M 336-020 

150 

28.50 

SCH-80 

65 

2 y 2 

M 836-025 

30 

69.00 

80 

3 

M 836-030 

20 

97.00 

100 

4 

M 836-040 

15 

161.00 

MABT (BRASS THREAD) 


(Rate per pcs.) 

15 

14 

M 836-005B 

250 

107.00 

20 

3 A 

M 836-007B 

150 

158.00 

25 

1 

M 836-01 OB 

100 

198.00 

32 

VA 

M 836-012B 

50 

303.00 

40 

VA 

M 836-015B 

40 

375.00 

50 

2 

M 836-020B 

20 

565.00 

20x15 

3 AxA 

M 836-101B 

150 

116.00 

25x15 

1x14 

M 836-130B 

100 

171.00 

25x20 

1x 3 / 4 

M 836-131B 

100 

208.00* 

END CAP (SOC) 



(Rate per pcs.) 

15 

y 2 

M 447-005 

1000 

3.80 

20 

3 /4 

M 447-007 

500 

5.50 

25 

1 

M 447-010 

300 

8.30 

32 

114 

M 447-012 

150 

14.00 

40 

VA 

M 447-015 

250 

18.00 

50 

2 

M 447-020 

80 

27.50 

65 

214 

M 447-025 

50 

59.00 

80 

3 

M 447-030 

25 

96.00 

100 

4 

M 447-040 

15 

160.00 

TANK ADAPTER (LONG) 


(Rate per pcs.) 

15 

14 

M870-005FB 

40 

23.00 

20 

3 / 4 

M870-007FB 

30 

33.00 

25 

1 

M 870-01OFB 

25 

39.00 

32 

VA 

M 870-012FB 

20 

64.00 

40 

114 

M 870-015FB 

15 

71.00 

50 

2 

M870-020FB 

10 

81.00- 

TANK ADAPTER 



(Rate per pcs.) 

15 

14 

M 470-005 

80 

19.00 

20 

3 / 4 

M 470-007 

60 

23.00 

25 

1 

M 470-010 

40 

31.00 

32 

VA 

M470-012 

30 

44.00 

40 

114 

M470-015 

20 

50.00 

50 

2 

M 470-020 

15 

59.00 

UNION 




(Rate per pcs.) 

15 

y 2 

M 497-005 

200 

22.00 

20 

3 / 4 

M 497-007 

120 

26.00 

25 

1 

M 497-010 

80 

43.00 

32 

VA 

M 497-012 

50 

58.00 

40 

VA 

M 497-015 

80 

86.00 

50 

2 

M 497-020 

30 

127.00 

BRASS REDUCER BUSH 


(Rate per pcs.) 

25x15 

ixy 2 

M 837-130B 

250 

51.00 










■(fri 




STRONG NAHIN, 
ASTRAL STRONG!! 


TM 



SIZE 

SIZE 

PART NO. STD.PKG. PRICE 

WMM 

(IN.) 


(Nos.) 



uPVC FITTINGS 

REDUCER BUSHING 


(Rate per pcs.) 

20x15 

3 / 4 xy 2 

M 437-101 

800 

3.00 

25x15 

1x14 

M 437-130 

400 

7.20 

25x20 

1x% 

M 437-131 

400 

4.80 

32x15 

1V$xl4 

M 437-166 

200 

15.50 

32x20 

VAx 3 A 

M 437-167 

200 

13.00 

32x25 

114x1 

M 437-168 

400 

8.00 

40x15 

114x14 

M 437-209 

350 

15.50 

40x20 

VAxA 

M 437-210 

175 

21.50 

40x25 

114x1 

M 437-211 

350 

14.00 

40x32 

VAxVA 

M 437-212 

300 

7.50 

50x15 

2x14 

M 437-247 

100 

11.00 

50x20 

2x 3 / 4 

M 437-248 

100 

21.00 

50x25 

2x1 

M 437-249 

100 

34.00 

50x32 

2x1 y 4 

M 437-250 

100 

26.60 

50x40 

2 x 1 y 2 

M 437-251 

100 

20.50 

65x32 

214x1% 

M 437-290 

25 

43.00 

65x40 

214x114 

M 437-291 

50 

41.00 

65x50 

214x2 

M 437-292 

50 

36.00 

80x40 

3x114 

M 437-337 

35 

59.00 

80x50 

3x2 

M 437-338 

35 

58.00 

80x65 

3x214 

M 437-339 

35 

53.00 

100x50 

4x2 

M 437-420 

20 

114.00 

100x65 

4x214 

M 437-421 

10 

108.00 

100x80 

4x3 

M 437-422 

20 

106.00 

METAL STRAP 


(Rate per pcs.) 

15 

y 2 

*PVC9120M 

100 

7.60 

20 

3 / 4 

*PVC9340 M 

100 

8.50 

25 

1 

*PVC9100M 

100 

9.10 

32 

VA 

*PVC9105M 

50 

10.70 

40 

114 

*PVC9106M 

50 

11.40 

50 

2 

*PVC9200 M 

50 

13.00 

LONG RADIUS BEND 

(Rate per pcs.) 

20 

3 / 4 

M 406-007 FB 

85 

24.50 

25 

1 

M 406-01 OFB 

50 

37.00 

32 

VA 

M 406-012 FB 

30 

51.00 

40 

VA 

M 406-015 FB 

18 

67.00 

50 

2 

M 406-020 FB 

12 

103.00 

1 

STEP OVER BEND 


(Rate per pcs.) 

15 

14 

P12-SOBF 

90 

22.00 

20 

3 /4 

P34-SOBF 

60 

27.00 

25 

1 

P1-SOBF 

30 

54.00 

32 

VA 

P114-SOBF 

25 

109.00 

40 

114 

P112-SOBF 

20 

156.00 

50 

2 

P2-SOBF 

10 

230.00 

BALL VALVE (ASTRAL) 

(Rate per pcs.) 

15 

y 2 

T 2622-005 

48 

111.00 

20 

3 /4 

T 2622-007 

36 

149.00 

25 

1 

T 2622-010 

16 

212.00 

32 

VA 

T 2622-012 

10 

275.00 

40 

VA 

T 2622-015 

8 

411.00 

50 

2 

T 2622-020 

6 

629.00 

BALL VALVE (SPEARS DESIGN) 

(Rate per pcs.) 

15 

y 2 

M 2622-005-D 

80 

111.00 

20 

3 / 4 

M 2622-007-D 

120 

149.00 

25 

i 

M 2622-010-D 

50 

212.00 

32 

VA 

M 2622-012-D 

40 

275.00 

40 

VA 

M 2622-015-D 

30 

411.00 

50 

2 

M 2622-020-D 

15 

629.00 


SCH-40 AS PER 
ASTM D-2466 


jr* 




0P 




ASTRAL 

wAere INNOVATIONfilowi 











































































































































ASTM uPVC SOLVENT WELD PLUMBING SYSTEM SCH-40 


SIZE 

(MM) 

SIZE 

(IN.) 

PART NO. 

STD.PKG. PRICE 
(Nos.) (?) 


TRADING ITEMS 

ELBOW 45° (SOC) 



(Rate per pcs.) 

65 

214 

* 417-025 

5 

298.00 

80 

3 

* 417-030 

5 

459.00 

100 

4 

* 417-040 

5 

821.00 

150 

6 

* 417-060 


1263.00 

200 

8 

* 417-080 


4202.00 


COUPLER (SOC) 



(Rate per pcs.) 

200 

8 

* 429-080 

1 

2148.00 




MAPT (PVC THREAD) (Rate per pcs.) 



UNION 



(Rate per pcs.) 

65 

2 Yz 

* 497-025 

5 1450.00 

80 

3 

* 497-030 

5 1698.00 

100 

4 

* 497-040 

5 2348.00 

150 

6 

* 497-060 

5217.00 





REDUCE BUSHING 



(Rate per pcs.) 

150x50 

6x2 

*437-528 

6 

949.00 

150x80 

6x3 

*437-530 

6 

841.00 

150x100 

6x4 

*437-532 

6 

841.00 

200x80 

8x3 

*437-580 

3 

2471.00 

200x100 

8x4 

*437-582 

3 

2471.00 


BALL VALVE (SPEARS) 


(Rate per pcs.) 

15 

y 2 

*2622-005 

25 

377.00 

20 

3 / 4 

*2622-007 

25 

490.00 

25 

1 

*2622-010 

10 

557.00 

32 

VA 

*2622-012 

10 

936.00 

40 

VA 

*2622-015 

10 

1444.00 

50 

2 

*2622-020 

10 

2217.00 

65 

2 y 2 

*2622-025 

5 

3253.00 

80 

3 

*2622-030 

3 

6889.00 

100 

4 

*2622-040 

1 

11387.00 

150 

6 

*2622-060 

1 

24599.00 





SIZE 

SIZE 

PART NO. STD.PKG. 

PRICE 


(IN.) 

(Nos.) 

ft 


► TRADING ITEMS 


BALL VALVE (Rate per pcs.) 

15 y 2 910-041 - 156.00 

20 3 / 4 910-061 - 209.00 

25 1 910-081 - 278.00 

32 1 % 910-101 - 350.00 

40 m 910-121 - 600.00 

50 2 910-161 - 796.00 


65 

2Vz 

910-171 

- 

2085.00 

80 

3 

910-181 

- 

4095.00 


100 4 _ 910-201 - 6772.00 _ 

IPS WELD-ON PVC (Rate per Tin.) SCH-40 AS PER 

Adhesive Solution PVC 705 AS ™ D 2564 

50 ML * MIPS 50 P 705 48 92.00 

118 ML * MIPS 118P705 24 141.00 

237ML * MIPS 237 P 705 24 207.00 

473ML * MIPS 473 P 705 12 410.00 

946ML * MIPS 946 P 705 12 784.00 




For sizes 65 mm and above use PVC 717 adhesive solution 


IPS WELD-ON (Rate per Tin.) 

Heavy Bodied Adhesive Solution PVC 717 


473 ML 
946 ML 


* MIPS 473 P 717 12 498.00 

* MIPS 946P717 12 907.00 



N.B. For sizes 65 mm (2>2") and above 

FAST SETTING PVC 735 

473 ML * MIPS 473 P 735 

946 ML * MIPS 946 P 735 


(Rate per Tin.) 



IPS WELD-ON PRIMER P 70 

473 ML *MEZ221 

946 ML *MEZ 220 


(Rate per Tin.) 



IPS WELD-ON PVC 705 TUBE 

22 ML 
44 ML 


(Rate per Tin.) 




ASTRAL 

wJiewe INNOVATIONflhxM 


ISO 9001 REGISTERED 



ASTRAL IS ISO 9001:2008 
REGISTERED COMPANY 


PRICE LIST w.e.f. 15th January 2015 


TERMS AND CONDITION : 

1. PRICE : Price are Ex-_ 

2. EXCISE : Excise duty inclusive 

3. CST/VAT : CSTA/AT will be extra at actual 

4. FREIGFIT : Freight will be extra at actual 

5. INSURANCE : Insurance will be extra at actual 





























































































































